Mgr HENRYK 


BŁASZCZIK 


BOTANIK 


emerytowany długoletni pracownik UJ w Krakowie 


NAJDROŻSZY MĄŻ, SZWAGIER I WUJEK. 


zmarł dnia 5 lutego 1984 roku, w wieku 73 lat. 


MSZA ŚWIĘTA ZALOBNA odprawicna zostanie w piątek 10 lutego 1984 r. o godz. 8.30 rane 


w kościele parafialnym św. Mikołaja. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu Rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku 
nastąpi w tym samym dniu o godz. 11.40, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku: 


ŻONA I RODZINA 


